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SUMMARY 


) | Authorized — 
Tyre of Hospital Number of Patient Patients Beds 


Hospitals Capacity Remaining Occupied 
TAL - ALL HOSPITALS a/ qs 30,952. 17,789 16,376 


11,635 


GFNFRAL HOSPITALS (SGO) 


Au thorized 
Patient Patients 


Total 
Murphy 


Tilton | 
Fort Totten b/ 


2,500 
1, 300 


1,875 
1,450 


) | STATION HOSPITALS 


Army Au thorized 
Area Hospital Patient Patients Beds 
loc, Cepacity Remaining Occupied 
Granc Total 8,090 bP of] cry: 
Total ae 564, 500 
Fort Hamilton (NY POF) 100 59 37 
Fort Jay 350 163 141 
Camp Kilmer (NY POF) 600 199 183 
Fort Monmouth 300 163 139 
II Total 1,975 71 672 
Aberdeen Proving Ground 100 72 72 
Army Chemical Center 50 - - 
Camp Cempbell 300 PETE 110 
Carlisle Barracks 100 17 16 
Camp Detrick 25 3 3 
| Fort Fustis 100 63 63 
Fort Knox 500 179 167 
: Camr Lee 200 151 143 
. Fort George G. Meade 150 52 50 
Fort ilonroe 100 61 16 
; New Cumberland 50 32 32 
| MDW ‘Total 350 166 162 
Fort Belvoir 350 165 162 
TII otal 1,900 BL) 788 
Fort Berming 600 289 263 
Fort Bragg 600 397 391 
Fort Jackson 500 109 94 
Fort McPherson 200 46 40 
IV Total 1,000 340 331 
Camr Chaffee 400 ee 69 
Camp Hood 300 123 122 
New Orleans 75 26 26 
Red River Arsenal 25 5 5 
Fort Sill 200 sf Al Sa 109 


-2e- 


Army oe Au thorized a ares on 
Area Hospital Patient Patients Beds 

Loc, Capacity. Remaining Occupied 
V Total 750 419 372 
Camp Carson 100 Th, Th 
Fort Leavenworth 150 foe. fe! 
Fort Riley 350 201 169 
Fort Sheridan 100 46 35 
Milwaukee USDB 50 25 23 
VI Total 1,055 312 302 
| Fort Lawton 200 100 91 
4 Navajo Ordnance Deyot 25 4, 4 
j Fort Ord 550 95 94 
; Sierra Ordnance Depot 25 9 9 
: Camp Stoneman 200 75 be, 
: Camp Cooke USDB 40 20 20 
) Fort Worden 25 9 9 


STATION HOSPITALS (ATR FORCF) 


Army _ Authorized 

Area Hospital Patient Patients Beds 
loc, Caracity Remaining %ccupied 
Gr To 5,600 2,681 2,518 

I Jotal 425 177 143 
Dow AFB 50 22 22 

Grenier AFB 25 4 4 
Griffiss AFB 25 1 1 

Mitchel AFB | 150 &g 60 

Otis AFB 50 19 19 
Westover AFB 125 43 37 

Ii Total 325 120 137 
Langley AFB 75 pk Al 
Lockbourne AFB 75 27 27 

Olmsted AFB 25 10 10 

wright Patterson AFB i50 62 59 

MDW Total | 175 66 86 


Bolling AiB 175 66 66 


Army | ~~ Authorized enn ne 
Area Hospital Patient Patients Beds 
Loc, Capacity Remaining Occupied 
III ‘otal 1,025 424 398 
Brookley AFB 50 19 19 
raig AFB 25 3 3 
Felin AFB 125 51 61 
Greenville AFB 75 41 35 
Keesler AFB L175 S1 &0 
MecDill AFB 150 78 70 
Maxwell AFB 150 47 44 
Orlando AFB 100 18 17 
Robins AFB 25 5 5 
Shaw AFB 50 14 14 
Smyrna AFB 25 19 14 
Turher AFB 25 10 8 
: Tyndall AFB 50 28 28 
IV otal | 1.375 676 648 
Barksdale AFB 75 39 38 
: Bergstrom AFB 50 10 10 
: Carswell Ai'B 100 a 7 
Pnid AFB 50 19 19 
Goodfellow AFB 50 rae 22 
; Holloman AFB 25 5 
: Lackland AFB 475 273 270 
i Perrin AFB 50 26 26 
Randolrh AFB 75 of 57 
Sheppard AFB 300 103 84 
: Tinker AFB 25 3 3 
) Waco AFB 50 12 12 
. Walker AFB 50 30 28 
| Vv Iotal 2223 716 7108 
Chanute AFB 175 93 93 
: Fort Benjamin Harrison AFB 100 18 16 
| Lowry AFB 200 127 126 
Offutt AFB 50 35 35 
Rapid City AFB 75 24 24 
Scott AFB 200 112 110 
Selfridge AFB 50 11 11 
Emoky Hill AFB 75 33 33 
Toreka AFB i OQ 33 31 
Fort F.F. Sarven 250 230 229 


ke 


Army Au thorized 


Area Hospi tal i Patient Patients Beds 
c Caraci Remaining Oc ed 

VI Total 1,050 472 418 
Castle AFB 50 11 5 HB 

_ DaviseMonthan AFB 100 34 33 
Fairfield-Cuisun AFB 125 3) 31 

Great Falls AFB 75 42 42 
Hamilton AFB 125 50 47 

Hill AFB 50 26 24 

Las Vegas AFB 50 i 13 

March AFB 100 106 62 

Mather AFB 50 35 ao 

F NieChord AFB 50 23 22 
Moses Lake AFB 50 17 16 

Mt. Home AFB 50 re) 6 

duroc AFB 25 4, A 
Spokane AFB 100 53 51 
Williams AFB 50 ai 21 


a/ Data include 600 beds for debarkation purposes; 4°**onts in triage at 
Gebarkation hospitals excluded. 


Army Area Hospital Deberkation Beds 
x Camry Kilmer Station Hospital 200 
VI Letterman General Hospital 4,90 


b/ Scheduled for closure by 30 June 1949. In view of the small number 
of patients, the bed authorization has been withdrawn. 


